I Dr STANISŁAW KOMOROWSKI 


emer. radca Sadu apelac. w Krakowie 


przeżywszy lat 60, po krótkiej chorobie, zasnął w Panu 18 kwietnia 1926 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 20 b. m. o godz. 10 rano 
w kaplicy ementarnej, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu, na które-to smutne obrzędy 
stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 
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